جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 5 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


' رمز المدرسة : 2161 رقم الصفحة من 1 إلى 1 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية : الرصافة الثانية للعام الدراسي 2021/2020 


المدورسة: ثانوية اكاديمية بغداد الاهلية للبنات 












| 1 | 1421922161001 _| اساور عمار شامل احمد 58 | 5 | 50 | 6 | نلج | 29 0 
| 2 | 1421922161002 | افنان علي حامد عطيه | 0 | 0 | 70 | 83 | نج | 33 | 
ل 


ل 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


